Michat Franciszek Mora Mieszkowski 


przeżywszy lat 64, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, zasnął 


w Panu dnia 235 maja 1917 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby L. 6 przy ulicy Garbarskiej do kościoła parafialnego św. Szczepana na Piasku 

nastąpi w piątek dnia 25-go b. m. o godzinie pół do 10-tej przed południem, a po odprawionem tamże Nabożeństwie 

załobnem eksportacya wprost na cmentarz, na które to smutne obrzędy stroskana żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, 
Przyjaciół i Znajomych. 


lakad pogrzebowy Concordia” Jana Wolnega w Krakowie, pl. Szczepański 2. 


